Albrecht. 


CE Konformitätserklärung/ Declaration of Conformity 


CE © 


Hiermit wird erklärt, daß unser Produkt / herewith we declare that our product 


Amateurfunk- 2 m Band VHF Transceiver AE 540 


den folgenden europäischen Direktiven und Normen entspricht: / is in conformity to following 
EU directives and harmonised European Standards 


EU-Richtlinien / EU directives : 73/23/EEC (LVD); 89/336 EEC (EMC) and 99/5/EEC (R&TTE) 
Standards : EN 301 489-1, EN 301 489-15 (EMC Standard) 
EN 301 783-2 (Amateur Radio product standard) 
EN 60 950 (Electrical Safety) 


Hinweis: Amateurfunkgeräte dürfen nur von lizenzierten Funkamateuren im Rahmen ihrer Lizenzbestimmungen 
und ausschließlich auf dem Amateurfunk zugewiesenen Frequenzbereichen in Betrieb genommen werden. Eine 
Verwendung für andere Zwecke ist nicht zulässig. 

Note: Amateur radio transceivers are only allowed to be used by authorized amateur radio operators. Operation is 
restricted to allocated amateur radio frequences. Any other use is prohibited. 


Ansprechpartner / contact person : Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg 


Lütjensee, den 8.9. 2004 


Dipl.-Phys. Wolfgang Schnorrenberg 
ALAN Electronics GmbH 


